Allen Freunden und Bekannten geben wir hiemit die traurige 
Nachricht vom Hinscheiden Sr. Hochwürden des Herrn 


ADOLF SCHLAGHAMMER 


k. u. k. Militärpfarrer i. R. u. Ehrendomherr des Tarnower Domcapitels, 


welcher am 6. d. M. um 12 Uhr mittags nach kurzem Leiden selig 
im Herrn entschlafen ist. 

Die Beerdigung findet am 8. d. M. um 4 Uhr nachmittags vom 
k. k. Garnisonsspitale aus statt. 

Die hl. Seelenmesse wird am d. M. früh um Uhr in der 
Garnisonskirche gelesen. 


